みお巧さによって A 〜 C 寸法があわります。仕様 


ワークトップ高さ 

A 猶 

B 寸法 

C 棘 

7 0 0 mm のを 

60 

43 

92 

* 710 mm の巧 

70 

53 

102 

7 5 0 mm の時 

110 

93 

142 


楽化巧時 



機 種 

外形寸法 ( mm ) 

質量化が 

ガス種 

定格ガス消費量 （ kW ) 

库巧有効寸法 ( mm ) 

オーブン皿 
有効寸法 ( mm ) 

か皿 

角皿 

接綺 

ガス 

電気 

消費電力 （ W ) 

電子レンジ 

高速オーブン 

コンビ 

高周波出力 （ W ) 

電子レンジ 

コンビ 

サーモスタット 

湿度設定範囲 

タイマー方式： 

時間設定範囲 

電子レンジ 

高速才ーブン 

コンビ 

安全装置 

電源 コード.ァース 線 

付属品 

その他 


ンロ接続用フレキ管 
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A +5 9 または、 A +3 7 


臟觸觸 V (4 5 5) 


(M • V 対応型） 


rDZ 三 ^ 


130 


ガス接綺口（民1/2オネジ） 


319 


50 


131 


(民1/2オネジ先端） 
600 


(110〜 140) 


145〜180 
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正面因 
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金属巧とう管 


佈因 


W 7777777777777777 A 


If スペース 


Iコンセント巧付位置参考図 



f BE 管按隊考図 ^ 

觸スへ—ス L 型巧とう管コック仲間コック) 
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品名 

D 民 41 4ELSVK 

作成 

調整 

名称 

コンビネーシ g ンレンジ 

尺度 


H 1 8 


H 1 9 


Fr ( 


H HaWan _住を設備機器図あ 




D 民41 4 ELSVK 

幅 5 9 8 X 奥行 5 5 0 X 高さ4 8 0〜530 
3 9 (相包巧 4 4) 

13 A [ LP ガス 

5.0 0 (4 3 0 0 kcal / h )] 5 . 0 2 (0.3 6 kg / h ) 

幅3 5 6 X 奥斤3 6 2 X 高さ237 

_ 丰31 8 X 高さ21 . 7_ 

幅3 4 0 X 奥な310 X 高さ25 
民1/2 (15 A ) 

AC 100 V (5 0 - 6 0 HZ 共通） 

(強）1170 願） (2 0 0) 

9 0 

_ (4 2 0) _ 

(強）6 0 0/願）9 0相当 

(解凍）3 3 0/2 0 0/9 0相当 <自動切替> 

2 0 0相当 
サーミスターま 

イースト嫌 （28 .35.39 で）\ 65じ12 0〜250で 
電源周波数同期す 
10秒〜2 9分5 0秒（強） 

1 Q 秒〜5 9分5 0秒（弱) _ 

10秒〜9 9分5 0秒 
10秒〜29分50秒 

器体過熱防止装置（バイメタル）-発振停止装置 
給気検巧装置.マグネトロン過熱防止（源度センサー） 

消火安全装置 （フレーム□ッ ド） •モニター 回路安全装置 

電源コー ド： 1 ._5 m _ アース線 ：1.6 m _ 

オーブン皿（角皿）2枚•角網1枚•ホルダー1個 

ターンテーブル （丸皿）1枚 •ターンテーブルを 1個 

解ま網1個•クッキングブック-取扱説巧書（保証書） 

工事説巧書•サービス網一覧 

待機巧消費電カゼロ W • 6 5でウォーマー機能 

本体色： シルバー_ 
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